0 



AFKONDIGINGSBLAD 

VAN 

ARUBA 


19.88 no. 146 


LWroSBESLUI’T, houdende algemene maatregelen, van 6 deceniber 1988 ter 
uitvoerlng van artlkel 14, tweede lld, van de IJkverordening {AB 
1M7 no. GT 14) 


Uitgegeven, 16 december 1988 

De tninister van Justitie, 

E.J. Vos 
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IN NAAM DER KONINGIN! 


DE WND. GOUVERNEDR van Aruba, 

In overweging genomen hcihbende: 

dat het noodsakelijk is de vorm en de geldigheidsduur van het goed- 
k^uringsinerk vast te stellen; 

Gelet op: 

artikel 14, tweede lid, van de IJkverordening(AB 1987 no. GT 14); 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

Artikel 1 

1. Door de Dienst voor Technische Inspecties wordt gedurende de 
kalenderjaren 1986, 1987 en 1988 als het goedkeuringsmerk, bedoeld 
in artikel 14, tweede lid, van de IJkverordening (AB 1987 no. GT 
14), de letter G gebruikt. 

2. In de perlode 1989 tot en met 1994 gebruikt de in het eerste 
lld bedoelde dienst als goedkeuringsmerk: 

gedurende het kalenderjaar 1989 de hoofdletter A in schuin schrift, 

omgeven door een cirkel; 

gedurende het kalenderjaar 1990 de hoofdletter B in schuin schrift, 

omgeven door een cirkel; 

gedurende het kalenderjaar 1991 de hoofdletter C in schuin schrift, 

omgeven door een cirkel; 

gedurende het kalenderjaar 1992 de hoofdletter D in schuin schrift, 

omgeven door een cirkel; 

gedurende het kalenderjaar 1993 de hoofdletter E in schuin schrift, 

omgeven door een cirkel; 

gedurende het kalenderjaar 1994 de hoofdletter F in schuin schrift, 

omgeven door een cirkel. 
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Artikel 2 

1. De geldigheidsduur van een goedkeuringsmerk is voor alle 
voorwerpen, behoudens die genoemd in het tweede en derde lid een 
jaar na de datum van goedkeuring. 

2. Voor water- cn kilowatt-uurmeters is de geldigheidsduur van 
een goedkeuringsmerk 5 jaron na de datum van goedkeuring. 

3. Voor gasmeters ten bohoeve van het meten van gas in vloei- 
bare toestand en taxameters is de geldigheidsduur 2 jaren na de da- 
tum van goedkeuring. 

4. De keurend ambtenaar van de Dienst voor Technische In- 
specties verstrekt de eigenaar of gebruiker van een goedgekeurd 
voorwerp terstond een verklaring houdende de datum van de goed- 
keuring van het voorwerp. 


Artikel 3 

1. In afwijking van hét bepaalde in artikel 2, eerste lid, is 
een keurende ambtenaar van de Dienst voor Technische Inspecties be- 
voegd te bepetlen, dat het goedkeuringsmerk een kortere geldigheids- 
duur heeft dan een jaar, indien de staat van het desbetreffende 
voorweip zulks vereist. 

2. Een beslissing als bedoeld in het eerste lid, wordt, aet 
redenen omkleed, neergele^ in de in artikel 2, vierde lid, bedoelde 
verklaring. 


Artikel 4 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die 
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt, wat 
artikel 1, eerste lid, betreft, terug tot en met 1 januari 1986. 


Gegeven te Oriinjestad, 6 deceníber 1988 
M. Croes 


De minister van Justitie, 
E.J. Vos 
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Bijlage I, behorende bij 
het Gewichtenbesluit 


AFGEKN0T-KE6ELV0RMIGE 'JZEREN GEWICHTEN 
VAN 50,25,20,10, 5,2 EN 1 KILOGRAM 
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Bijlage II, behorende bij 
het Gev?ichtenbesluit 

UZEREN BLOKGEWICHTEN VAN SO, 25. 20, 10^ 5. 2 EN 1 kg 


Bij het 
gewicht 
van: 
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Bijlage III, behorende bij 
het Gewichtenbesluit 


'JZEREN BLOKGEWICHTEN VAN HET INTERNATIONALE 
MODEL VAN 50, 20, 10, EN 5 KILOGRAM 
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Bijlage IV, behorende bij 
het Gewichtenbesluit 


KOPEREN GEWICHTEN VOOR GEWONE WEGING 


CEHICHTEN VAH 
25, 20, tO, EN 
5 KILOGRAM 
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Maten in mm 
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0,6 mm vooc afmetlngen Van 10 tot 30 ram 
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Bijlage V, behorende bij 
het Gewichtenbesluit 


CILINDRISCHE GEWICHTEN VAN HET INTERNATIONALE MODEL 
VAN 10, 5,2 EN 1 KILOGRAM, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 EN 1 GRAM 
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Bijlage VI, behorende bij 
het Gewichtenbesluit 


GEWICHTEN VOOR FLINE WEGING 

KOPEREN GEWICHTEN 
van 25000,20000,10000, S 000 en 2000 gram 
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Bijlage VII, behorende bij 
het Gewichtenbesluit 


OVERIGE GEWICHTEN VOOR FIJNE WEGING 


MILLIGR AMGEWICHTEN 

van 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 mlUigram 
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Maten ín mm 


TOEGELATEN ZIJN AFWIJKINGEN VAN: 

1/20 van de afmeting voor afme- 
tingen van 6 imri en .meer 
0,3 mm voor afmetingen, minder 
dan 6 mm 


AantekGning bij heb gexíTcht van 20 mg: 

Indien ook het metriek karaat moet worden vermeld, wordt het getal 20 
90° gedraaid, zodat de kop van het getal naar de opstaande kant van het 
gewicht gekeerd is. 
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